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6,3 VOLT-ROHREN MIT OKTALSOCKEL 


Mit der 6,3 Volt-Serie bieten wir Rundfunkempfangerrohren an, die 
in ihren elektrischen Werien sorgfaltig aufeinander abgestimmt sind. 
Die Heizspannung betragt (aufeer bei der Gleichrichterrohre 5 Z 4) 
einheitlich 6,3 V. Die Rohren bieten die Moglichkeit verschiedener 
Empfangerschaltungen vom Super mittlerer Grofje bis zum Spitjen- 
gerat mit sehr leistungsstarker Endstufe, optischer Abstimmanzeige 
und automatischer Scharfabstimmung. 

Da diese Rohren in ihren elektrischen Werten bekannten ameri- 
kanischen Rohren entsprechen, wurden die amerikanischen Typen- 
bezeichnungen ubernommen. Unsere Rohren konnen ohne weiteres 
gegen die entsprechenden amerikanischen Typen ausgetauscht werden, 

6 SK 7 (OSW 3111) 

Die Regelpentoda 6 SK 7 kann in HF-, ZF- und NF- VerstSrker- 
stufen eingesetzt warden. 

6 SA 7 (OSW 3104) 

Die Heptode 6 SA 7 1st eine regelbare Mischrohre. Sie kann in 
Selbst- und Fremderregung betrieben werden. Bei Selbsterregung 
ist eine Kathodenruckkopplungsschaltung zu verwenden. Im Kurz- 
wellenbereich ist zur Vermeidung von Frequenzverwerfungen eine 
getrennte Oszillatorrohra (z. B. 6 J 5) zu empfehlen. 

6 J S (OSW 3112) 

Die Triode 6 J 5 wird in Verbindung mit der 6 SA 7 als Oszil- 
latorrohre in Mischstufen verwendet. Wegen ihres geringen Innen- 
widerstandes ist sie auch ala Treiberrohra in Gegentakt-B-Ver- 
atarkerschaltungen geeignet 
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6 SQ 7 (OSW 3105) 

Die beiden Diodenstrecken der Duodiode-Triode 6 SQ 7 dienen zur 
HF- oder ZF-Gleichrichtung bzw. zur Erzeugung der Regelspannung. 
Das TriodensYstem ermoglicht die NF-Vorveretarkung. 

6 H 6 (OSW 3109) 

Die Duodiode 6 H 6 hat zwei getrennte Kathoden. Sie kann deshalb 
nicht nur zur HF- oder ZF-Gleichrichtung oder zur Erzeugung 
der Regelspannung sondem in Spitzensupern auch fur automajische 
Scharfabstimmung oder in ahnlichen Spezialschaltungen verwendet 
werden. Die 6 H 6 wird auch gem als Gleichrichteirohre in Hoch- 
frequenzmefjgerateu eingesetzt. 


6 E 5 (OSW 3110) 

Die Abstimmanzeigerohre § E 5 hat einen Schattenwinkel von 90°. 

6 V 6 (OSW 3106) 

6 L 6 (OSW 3108) 

Die 6 V 6 ist eine Endpentode fiir mittlere Empfangsgerate mit 
12 Watt maximal zulassiger Anodenverlustleistung. Fiir Spitzen- 
gerate ist die Endpentode 6 L 6 mit einer maximalen Anodenverlust- 
lsistung von 19 Watt zu empfehlen. 
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Regelbare 
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OSW 31 1 1 
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t 

\ 


Heizspannung 
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kQ 
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U g1~ 
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Grenzwerte 
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Regelbare Heptode I 6 SA 7 
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ca 
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ca 
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V 
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Gitter 3/Gitten 1 c 93 /gi = P F 
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bzw. g-t oder a gegen alle anderen Elektroden. 


Approved For Release 2009/08/24 : CIA-RDP81 -01 036R0001 001 20054-9 




Approved For Release 2009/08/24 : CIA-RDP81-01036R000100120054-9 

. 

Trenzwerte 

Aryans peawiu* ! It _ I xc I V 


S chlr mg liters pannung , 

feat 


Schirmgi tterbe triebs* 


Schirmgi tterverl ust- 
leistung 

Kat hod ens t rom 


"^Spannung an Schirmgitter ♦ Vorwider stand 


U, » U + I 



Von unten gegen die 
Sockelstifte gesehen 


Gewicht : 26 g 
Sockel : Oktafsockel 




Werk fiir Fernme!dew8sen M HF'’\K(0BERSPREEWERK)ober 8 scSnew e id e I 

- Approved For Release 2009/08/24 : CIA-RDP81-01036R000100120054-9 



• ' ’ ? ' ' f j M ■' ' ji . ; . " '4 • :■ i a, 

i, Approved For Reiease 2009/08/24 :CIA-RDP81-01036R000100120054-9 


Grenzwerle 
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Gegehtakt-AB 2**)-Belrieb 

Anodenspannung .... 
Schirmgltterspannung . . 

J Gitfervorspannung . . . 
Anodenruhesfrom .... 

Anodensfrom*) 

Sdilrmgilterruhestrom . . 
Schirmgifterstrom*) . . . . 
Gitterwechselspannung 
von Gitter zu Gitfer . . . 

Sprechleisfung 
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AuBenwidersfand 
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Gitter 1 /Anode 


U a 
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u g2 
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270 

V 
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—18 

—22,5 
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2x44 

mA 
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2x71 
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o 
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o> 
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1.75 
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mA 
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mA 
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37 

52 
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31 

47 
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2 
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mW 
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pF 
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n 

Q 

NJ 

pF 

^g 1/a 
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pF 


*) Anodensfrom bzw. Schlrmgilferstrom bel voller Aussfenerung. 

**) Bei AB 1 -Befrieb flieBt keln Giflerstrom. 

Bel AB 2 -Befrieb tlleBf eln Giffersfrom wcjjhrend eines Teiles der Perlode der Eingangs- 
spannung. 

***) Bei einem effektlven Gilfereingangswidersland < 500 £2. 

FUr die Treibersfufen slnd Trioden mil mogtlchsl geringem Innenwldersland zu verwondon 
z.B. 6J 5 (OSW3112). 
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Gegentakt-A-Betrieb I 
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u a 

270 

250 

V 

Schirmgitterspannung 

u g2 ■ 
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25 

23 
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W 

dabei Klirrfaktor .... 

K 

2 

2 

°/o . 
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/ 

R a 
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V 
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'a 
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32 
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26,5 

18 

W 
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2 

2 
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^a 
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OSW 3110 

6 E 5 



0\W/ Abstimmanzeigerohre 


Heizung 


Heizspannung 


u i 



6,3 




Heizstrom . 


If 



300 


mA 

Betriebswerte 









Leuchtschirmspannung . . . 

U L 

250 

200 

100 

V 

Leuchfschirmstrom 









(bei U g = 0 V) . . . . 

»L 

ca 4 

ca 3 

cal 

mA 

Anodenbetriebsspannung . 

U b*) 

250 ■ 

200 

100 

V 

Anodenvorwiderstand . . . 

R a 

1 



0,5 

MQ 

Gitterspannung 

U g 

0 

-8 

0 

-6,5 

0 

—3 

V 

Anodenstrom 

'a 

0,24 

0.1 

0,19 

0,09 

0,19 

0,09 

mA 

Schatlenwinkel 


90° 

0° 

90° 

0° 

90° 

0° 



*) Ub — Spannung an Rohrs + Anodenvorwldersland 



Lage des Schattens 

Von oben gegen die Rohrs 
gesehen 


Ra 


Betriebsschaltung 




-Ub 
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-IF 

0,VF 


o o 


6 — 


I>r. ,538. 3. SO. 30 000 (42). 
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Grenzwerte ' 

Leuchtschirmspannung I U i I 250 I V 


Leuchtschirmkaltspannung . 
Anodenbetriebsspannung 
Anodenkaltspannung . . 
Gitterableitwiderstand . . 


Spannung 

.zwischen Faden und Kathode 

AuBenwiderstand 

zwischen Faden und Kathode 


. ^ L max 

250 

^ L min 

100 

U Lo 

550 

U b*) max 

250 

U ao 

550 

D 

g -max 

2 

^f/k max 

100 

^f/k max 

20 


*) Ufc = Spannung an Rshre und Anodenvorwldersland 


Von union gegen die 
Sockolslifle gesehan 




Gewldil: 27 g 
Socket: Oktalsodcel 
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6X3 (OSW 3116) 

S Z 4 (OSW 3107) 

Die Zweiweg - Gleichrichterrbhre 6X3 liefert einen maximalen Glcich- 
stroni von 70 mA. Fur grofeere Gerate ist die Rohre 5 Z 4 be- 
stimmt, die einen Gleichstrom bis zu 125 mA zulafjt. 

Bei der Gleichrichterrbhre 6X5 kann zwischen Kathode und Heix- 
faden eine maximale Spannung von 450 V gelegt werden Es 1st 
deshalb in vielen Fallen mbglich, die besondere Heizwiddung filr 
die Gleichrichterrbhre einzusparen. 


6 AC 7 (OSW 2190) 

Die steile Hochfrequenzpentode 6 AC 7 ist speziell filr Anfangs- 
stufen von Breitband- und UKW-Verstarkern. z. B von Fernseh- 
empfangem, entwickelt worden. Sie eignet sich auch fur Antennen- 
verstarker und kann, da sie sehr rauscharm ist, vorteilhaft in Em- 
gangsstufen von Grofesupern eingesetzt werden. Fur Verstarker- 
stufen von HF-Mefsgeraten ist sie besonders zu emptehlen. 


6 AG 7 (OSW 2192) 

Die 6 AG 7 ist eine steile HF-Pentode filr Endstufen von Breit- 
band- und UKW-Verstarkern und kann z. B. in Fernseh- und in 
Mefegeraten verwendet werden. 


Weitere zur Zeit lieferbare Rundfunkrohren 

.» 

AF 7 (OSW 3119) : Hochfrequenz-Pentede 
AL 4 (OSW 3103) : Endpentode 
AZ 1 (OSW 3118): Zweiweg-Gleichrichterrahre 
AZ 11 (OSW 3121): Zweiweg -Gleichrichterrbhre 
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Daten der Rundhmkempfangerrohren 


Type 

Ol 

a 

- « 45 

14 

to to 

Heizung 

Uf 1 I f 

ta 

<3 § 

"8 | 

5 8 
<, « 

U„ 

£ 

II 

•x a 

t i 

Ug2 

* t*. 

E 1 

£ P 

SJ 0 
(j m 

Ugl 

e 

« _ 

1 § 

la 

0 

O 

fi « 

* 1 
in os 

Ig2 

O 

. -2 . 
i « 
i£ 0 

W Ol 

> J 
! A 

J-eJ 

u 

cne. « 

S[Sc) 

"O 

a 

* 

c 2 
c 3 

Ri 

. a 

1 I 

*H <0 

£3 
N t/> 

-S , 5 

B c 2 
‘23 J£ 

ft 0 3 
0< {c 

Ra 


Nr. 

V 

A 

V 

V 

V 

mA 

mA 


mA/V 

kn 

W 

kn 

6 SK 7 

1 

6,3 

0.3 

250 

100 

-3 

9,2 

2,6 

— 

2,0 

800 

— 

— 

6 SA 7 

2 

6,3 

0,3 

250 

100 

— 

3,5 

8,5 

— 

0,45 

1000 

— 

— 

6J5 

3 

6,3 

0,3 

250 

— 

— 8 

9 

— 

20 

2,6 

7,7 

— 

— 

6 SQ 7 

4 

6,3 

0,3 

250 

— 

-2 

0,9 

— 

100 

1,1 

90 


— 

6 H 6 

5 

6,3 

0,3 

2x150 

— 

— 

‘2x8 

_ 


— 

— 

— 

— 

6 E 5 

6 

6,3 

0,3 

250 

— 

0... -8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6 V 6 

7 

6,3 

0,5 

250 

250 

—12.5 

45 

4,5 

— 

4.1 

52 

4,5 

5 

6L6 

7 

6,3 

1,1 

350 

250 

—18 

. 54 

2.5 

— 

5,2 

33 

10,8 

4,2 

6 AC 7 

8 

6,3 

0,45 

300 

150 

— 2 

10 

2,5 

— 

9 

750 

— 

— 

6 AG 7 

9 

6,3 

0,65 

300 

150 

— 3 

30 

7 

— 

11 

90 

3,5 

7 

AF 7 

12 

4 

0,65 

250 

100 

-2 

3 

1,1 

4000 

2,1 

2000 

— 

— 

AL4 

13 

4 

1,75 

250 

250 

-6 

36 

5 

— 

9,5 

50 

4.3 

7 

CL 4 

14 

26 

0,2 

200 

200 

— 8,5 

_ 

45 

6 


8 

45 

4,0 

4,5 


Daten der Netzgleichrichterrohren 


Type 

Sodcel- 

schaltung 

Heizung 

■ 

Transformator 

Wechselspannung 

En^nehmbarer 

Gleichstrom 



Uf 

If 

UT: 

I- 


Nr. 

V 

A 

V.ff 

mA 

6X5 

10 

6,3 

0,6 

2x325 

70 

5 Z 4 

11 

5 

1.6 

2x350 

125 

AZ1 

15 

4 

1,1 

2x500 [2x300] 

70(100) 

AZ 11 


4 

1,1 

2x500 (2x300) 

70 (100) 
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